Erster Abschnitl Hiernach ist die Bedeutung der Zei
&                                    +00
gleichzeitig mit erklart.   Hier gilt das f die Convergenz:
III.   Das Integral JF(#) convergirt ein Exponent & > 1 finden 1
a*/(a?) fiir x = oo in endlichen Gre
Auch dieses Kriterium ist nicht umk sonders die Falle von Bedeutung, in dein aufhorlich ihr Vorzeichen wechselt, eta schen Functionen sin#, cos#.
Man unterscheidet bedingt convei convergente Integrale und nennt unb grale solche, bei denen die Convergenz Function f(x) uberall durch ihren absol Bei den bedingt convergenten Integra Convergenz wesentlich darauf, dass sich tiven Bestandtheile, deren jeder fiir sic stimmter Weise gegenseitig aufheben.
Als nothwendige und hinreichende vergenz ist Folgendes zu bemerken:
IV.   Das Integralst 8 = (a, /J) irgend ein 1 so ist die Schwankung von F(x) in diesem Intervalle die der Function
